
DUVALL, PATRICK 
GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
LIEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 
SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


The Commonwealth of Massachusetts 


Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


06/09/2011 


Jessica Stiasiiick 

Assistant District Attorney, Essex County 
Dear ADA Strasnick, 

Enclosed is the inforniation you requested in regards to Commonwealth Included 

are copies of the following; 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Cun icuium Vitae for Annie Dooklian & Della Saunders. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s liand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples 

Armie Dooklian was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
this sample. Della Saunders was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for this 
sample. 


If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 


Chemist U 
Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 
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PLEASE PRINT CLEARLY OR TYPE ALL INFORMATION 


Boston Drug Laboratory 
Tel (617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

State Laboratory Institute Amherst Drug Laboratory 

Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 

8 : 00 - 11:00 

2:00-4:00 


DRUG RECEIPT 


Amherst Hours 

9 : 00 - 12:00 

1:00-3:00 


City or Department: _Police Reference No.: 

Name and Rank of Submitting Officer: \JtoTaA^ _ 4 _ 

_ B»€ft4k/4rAjr> _ J Z.4'3 c5~ 


Defendant(s) Name (last, first, initial): 



To be completed by Lab Personnel 


To be completed by Submitter 


of Items 










Curriculum Vitae 


Annie Klian (Dookhan) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry, 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry. 

Experience: 

2003 - present 

Chemist L n. Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

*Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

*Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

*Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws. 

*Tramed in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis. 

♦Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

♦Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 
* Responsible for the Quality Control/Quality Assurance program for the drug lab. 

♦Notary Public. 

♦Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001 -2003 

OC Analyst I. II. UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

♦Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

♦Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

♦Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

♦Trained and supervised new chemists and interns for the department. 

♦Routine QC testing of products for the FDA. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the purpose of QC 
analysis for product and validation projects. 

♦Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

♦Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

♦Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP course with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS courses with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC course with Waters Cooperation. 

FTIR course with Spectros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 



Curriculum Vitae 


Della Saunders 
Education: 

Boston University Boston, MA, Bachelors of Arts in Chemistry 1982 
Experience: 

1985-present: Currently Chemist HI Massachusetts Department of Public Health Drug 
Analysis Laboratory at State Laboratory Institute Boston, MA, Responsible for analyzing 
unknown substances submitted by M-assachusetts law enforcement agencies; operating, 
maintaining, and interpreting data from analytical equipment (analytical balance, 
microscope, gas chromatogram, ultraviolet spectrometer, infrared spectrometer, gas 
chromatogram/mass spectrometer); training junior level chemists; providing expert 
testimony to local, state, and federal courts in the Commonwealth of Massachusetts. 

1984-1985: Laboratory Technician in the Media Laboratory at State Laboratory Institute 
Boston, MA, Responsible for making chemical reagents and media plates; operating and 
maintaining laboratory equipment (autoclave, pH meter, ultra-violet hood), and collecting 
safety data for laboratory protocols. 

Training: 

1985: Six week training with Senior Staff at Massachusetts Department of Public Health 
(MDPH) Drug Analysis Laboratory Boston, MA. Appointed Assistant Analyst MDPH 

1987: One week training course in drug analysis given by the Federal Drug Enforcement 
Agency (DBA) McLean, VA, 

1992: Training in Gas Chromatograph/Mass Spectroscopy (GC/MS) Hewlett Packard 
(Agilent) 

1996; Training in Fourier Transform Infi'a-Red Spectroscopy ETA (Analect) 

2001: Expert Witness Workshop National Laboratory Training network Quality 
Assurance/Quahty Control Training (MDPH) 

2002: Techniques of Supervision Training (MDPH) 

1999; Notary Public Commonwealth of Massachusetts 
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No. 

City; 

Officer; 

Oef: 
Amount: 
No. Cent: 
Date Rec'd: 
Gross Wt.: 


Prelim. 



Date Analyzed: FEB I 2 2010 


Lawrence police Dept. 

/e VICTOR MORALES 



Subst; SUB 


26 Cont; pb 


01/14/2010 

29.50 


COCccLut 


No. Analyzed: 
Net Weight; 


Tests. \ 3 ^ "Vx 

Coa:/i7ie^ 



DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE if 



No. of samples tested: 


AGENCY .g 


ANALYST 

Ev^denceWt 




PHYSICAL DESCRIPTION: 

0 «<? 


<^Q^ck5\JLC& 


Gross Wt ( ZJcji 2.3.S\^vO 

Gross Wt ( >:_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 


OVujojo \'v 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

21, Thiocyanate (-V) -^ 
Marquis 
Froehde's 
Mecke's " 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

24 Chloride_;V;_ 

^ TLTA ( -V) _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS COco,,'^ 

DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS CPCCu> 

MS 

OPERATOR _ 

DATE 


Revised 7/2005 
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Sample #: _ 

# samples tested: 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

1 



3. HO 

26 

o • b 

2 

\ - n G 


1 -S 

27 


3 

1 -1^32. 


^3 b 

28 


4 

\ .a~i 83 


1 ■ V \3\ 

29 


5 

\.V \ 3 & 


6 .‘^3 

30 


6 

V- 


\ - H ^03 

31 


7 

i. i’B.O 3U. 


\ ■ \ c\o^ 

32 


8 



0-^1 

33 


9 

bs-s2- 


O 

34 


10 

V- ' 


\. 0 x3>Z, 

35 


11 

^\ ^ ^ 


0 g-S S 

36 


12 

\. \ HO\ 


\ • 60\2. 

37 


13 

r ' H 8rO 


b 3 m5 

38 


14 



o . 

39 


15 

O - S'S.H.S- 


o . <3 3^^ 

40 


16 

0-i=o30 


0-M'^MO 

41 

I .. 

I 

17 

O-5^^13 0 


O . ^ O'^lH 

42 


18 

O-Ub^S 


GHbO\ 

43 

I 

19 



O* 

44 

i 

20 

O 


\o. 

45 

\V2. 

21 

Q - 33 oc) 


l- - ■ 

O .3.3X5 

46 

j Su 

22 

Q . 3t;5-T=| 


1 

1 O- \3SS 

47 

'-o'H.ve. 

23 

10 ■ ^^HSr 


O . .20H3 

48 

i 

! ^^Vs. \ \e. 

24 

I - 

O' 


o- tssg- 

49 

i 

25 

O ■ 33*3S 


O . 1 

50 

I 


Packet Weight 


Net 

Weight 


Calculations: ^ 

tO€:\ 

I 

'L-V ^ \ - O M 2- 2— 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : P:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697604.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 11 Feb 2010 10:47 

Sample Name : BLANK 

Submitted by 

Vial Number ; 1 

AcquisitionMeth; DRUGS 

Integrator : RTE 


Abundance ' ' ' ^ .. " TIC'; 6976'OT.O 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


697604.D Mon Jun 06 09:11:04 2011 


Page 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697605,D 
ASD 

11 Feb 2010 11:00 

COCAINE STD 

5 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 1000000- 

i 

i 800000; 
I eoooooj 

i 400000j 

i 200000! 



TfCT 09760 “ 5 .rr" 




hme-> 2,06 '2.50' 3.60 ’ 

3.b0 4.06 4.60 5.5 o 

5.50 6.00 

6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.944 

969261 

100.00 

100.00 


697605.D Mon Jun 06 09:11:08 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697605.D 

ASD 

11 Feb 2010 11:00 

COCAINE STD 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


5 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.94 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


8 ? 


Averapofl3i.W23o 4:F49Tffln.:-697B'D5:0(-) 


80 i 

i 

60i 

40! 


20 ) 


; 42 
' 51 


94 


O' VV !■■■;• h r, i-i PiT, - - r; v: ‘^'0 ■ y. yl... yrr> ■r:-v,-i~rrr-r r: y, n . . .u i / Y-. - r 4 

hi/z-> 4b 50 6b 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 lb0 1$0 2b0 210 2^0 230 240 250 260 270 260 2bo 300 


68 ) ill 




105 


122 


182 




135 166 


198 

i 207 222 242 260 


272 


303 


288 


Rbundance"' 


8,2 


^29T'COC"AlNE 


80 i 
60 i 


182 





j 94 

40 



I j 

20 

42 


Ml P 

i li i i 



51 

j I i 

68 I Ji ii 

• ' ' # 

’ 0^ 

L .JU, 

n iV 

J i . I 'I'-: ! 

byz--> 

‘4b‘^ 

5b 

60 7b 80 90 ’ 


105 


122 


.L| lil 135, 166 


198 


272 

214222 244 259 


303 


697605.D 


Mon Jun 06 09:11:09 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File; 

P:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697606.D 

ASD 

11 Feb 2010 11;14 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


697606.D Mon Jun 06 09:11:13 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697607.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 7 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; RTE 


11 Feb 2010 11:28 


ISbunFance 
I 1400000 
j 1200000 
; 1000000 ; 
800000! 
' 6000001 

; 400000j 

200000 ; 


TiC;'69reonT 


3j95 

I 


3.19 


[rime-> 2.00 ‘ "2.feo 3.66 ’ 

3,6o 4.66 4.50 5.00 

5.50' ' 6.00 

' 6.50 ' ' 7.66 7.66 ' 8.00 8.50 ' 9.00 9.50 _ ; 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3 . 194 

145300 

7.75 

8.40 

3.945 

1730176 

92.25 

100.00 


697607.D Mon Jun 06 09:11:16 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697607.D 

ASD 

11 Feb 2010 11:28 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 3.19 

C:\DATABASE\NIST98.L 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 
Imidazo[2,l-b]thiazole, 

2,3,5, 

2,3,5, 

2,3,5, 

6-tet 

6-tet 

6-tet 

006649-23-6 

006649-23-6 

006649-23-6 

98 

97 

96 

'A6un9ance 

.AvTeTaSa oT3: T73166,'274‘m!n:: '697607Xrf). 

148 

- .,--- 


8oi 





204 


60! 

j 

40] 

20 i 

( 

0 ^- 


73 


45 


51 

; 63 


69 




101 


121 
! 127 


' ’;:i 108 i: . 135 


176 

15? 169 i 


40 6’0 60 70 8’0 90 100 110 120 130 140 150 160 170 160 190 200 


’Abundance 


80 ! 


60 i 


W4t)69: Trf)i83zo(271 -15}fbla zdle, “2.3 3,6''1elr^yaro-6'>^en^~ 

148 


204 


j 20! 

45 51 63 

73 

89 

101 

121 

127 


176 

i ol 

. 

. 

... lid, 

- = - iH k** 

108 i. 

,,j. ^ J35 14r _ J 

I, 157 

167 185 

hi/2-> 

40 50 e'o 

70 8b 

90 

100 

1 -io ' 120 

130 140 150 160 

170 ' 180 ibo 


697607.D Mon Jun 06 09:11:17 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697607.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 11 Feb 2010 11:28 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 7 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


2 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 


000050-36-2 99 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 

File Name : F;\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697608.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 8 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Abundance 
i 15000001 

i ; 

I 1000000j 
! 
i 

; ! 

j I 

I 500000{ 


3195 


jicrmreoKu 


i 3,19 ii 

; ; 1 !j 

.frim8-> i-oo^T^" rOo ^3.50 ^ 4.50 ’ _ 4.5p aOo afeo ’~^bp' ' ^p' 7M_ JJf" 8,00 ' a.bo ' a&o' 9 .bp' 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.192 223075 10.09 11.22 

3.949 1988209 89.91 100.00 


697608.D 


Mon Jun 06 09:11:21 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697608,D 
ASD 

11 Feb 2010 11:42 


ASD 

8 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DAfABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3.1.9 C : \DATABASE\NIST98 . L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Averse ofT 17 ^t 6 X 3 D 9 lfim: 1 (-) 

148 


80 j 


60 


40 


20 * 


45 51 


73 


63 


89 


101 


121 
; 127 

i 


'm/z-> 
Abiin^l^ce" 

i 

80 j 


0 ^.,... 


176 


204 


109..■^,§9. .....jl: 

40 5b ' ’ '^0 'to ' ^ 8 b' ' 90 Idb 1~To ' 4o ’ 130 140^ ' 150 ’ lbo 170 ' 180 190 2b0 


I mTdazdfZ, 1 - 5 ]tFnazdfer 2,3 ^S^^effahydfo-B-pieny l- 

148 


204 


60: 


40 : 


20 . 


45 51 


73 


63 


101 


89 


121 127 




04 . 


:!. ■ 57. 


r , ,i;| ,:Jiv 108 11|5 K h 135 141 157 167 


176 


185 


4 b 5 b 60 70 8 b 9 b 100 110 120 130 140 150 lb 0 170 180 190 200 


697608 .D 


Mon Jun 06 09:11:22 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Ql-2010\SySTEM4\02__ll__10\697608.D 
ASD 

Feb 2010 11:42 



A. 

8 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.95 C;\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


’Abundance 


80] 


a? 


Average of 3791710 nmn.:'0976158.0 {-) 
182 


60^ 


40: 


I 42 

20! i 


51 


68 


94 


105 


122 


198 


Abundance “ 


Oh . fill,-, •, 


136 


40 5'0 6b 7‘0 60 90 100 110 120 130 




8? 


162 166 

140 160 100’170 lbq 190 2b0 2i0 
' ^aBTCDirAINE 


303 

272 

214^ 244 259 288 ;■ 

"" 2 :^ 0 ' 240 250 2b0 2t0 280 ' 290 360 ' 


80; 

I 

60 j 

401 
20 

0 


42 


51 


68 


94 

i 105 


122 


1,1,^. f' -...ih ^ .if i r 114. : '*'30 ; /; 

r-rrijf V r •'•If x:t if i;-- rv- •i"l rr-i r p rt y | . v ; ; i-f'i 


182 


135 166 


198 


214222 

- I 1 TTr-v. 


244 259 


272 


303 


'ni/z-> 40 5b e'O 70 80 90 lOO 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2i0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


697608.D Mon Jun 06 09:11:22 2011 


Page 3 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697609.D 

ASD 

11 Feb 2010 11:56 


ASD 
9 

DRUGS 

RTE 


Abundance’ 

* 14000001 

! 

! i200oooi 

I i 

; 1000000I 
I 8000001 
j eoooooj 

i 400000i 

I 200000; 


95 


'Trcr8976D'9:D“ 


3.19 


frime--> 2.b0' 2.50 3.00 _ 3.b0 

’ 4 . 00 ' f 50 pho 

5.fe6 ' ' aoo 

6.50 ' ’ 7.00 7P0 8.bo 8.50 9.00' 9.60 ’ J 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.195 

169048 

9.91 

11.00 

3.946 

1536158 

90.09 

100.00 


697609.D 


Mon Jun 06 09:11:26 2011 


Page 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697609.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 9 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


^^|eb2010 11:56 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.19 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


AWragr6T^717¥ To-J, SGBTnin.:‘egiBOg^ 

148 


801 


60i 


40; 


20 j 


45 


51 


204 


73 


! O' 

h/z-> 

Abundance 
i 80i 


63 


101 


121 
i 127 


89 


81 

,, .j.. .L I !J 


.',108 


176 


I, . ih ^§7., J,| 

j-l }..i. ...1.; J... ...j i.[ - j.! f.,(.1 i L. i., j , .. .. .. 

40 50 6b 70 8b 90 100 110 120 lb0 140 160 l60 170 ibO lOO 

. ....l84^0^'9rimT<5azoIZ.1-^I1fiia2oIe;2,3^3^^ . ' 

148 


200 


204 


601 


40 i 


20 i 




73 


45 51 63 : : 


101 


89 


121 127 


ho 8 115 i, ^ 135 141 ^ ii; 157^ 167 


176 


185 


4b 50 6'0 70 8b 9'0 100 110 120 130 l40 150 ibO 170 180 190 200 


697609.D 


Mon Jun 06 09:11:27 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697609.D 

ASD 

11 : 56 


9 

DRUGS 

RTE 



Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

3.95 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


i^un3ance^. 


82 


Awrap ofSTS^raio 4.t25 mTn. '697609711 (-> 


80! 


182 


6o; 


40 i 


94 


105 


42 

20’ i 


51 


U ( i 
!' 


68 


122 


135 166 


.'w - A ^ i ^ Ays ^ ^ Jt -j j 4 t\f\ S 


198 


303 ! 


214 


272 

242 260 ^ 281 


]m/z-> 40 5b m /o' 80 sb l60 Il 0 120 130 140 150 160 170 160 190 26o’2iO 220 2^0 240 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


8 ? 


S^DT^UCAINE 


80 j 


601 


182 


40i 


94 


105 


20 ^ 


42 


51 


68 ! iii 


122 




135 


152 166 


198 


214222 244 259 

T-ri !" ’ r ■ it Trr- ; ; 


272 


303 : 


Wz-> 4b 50 eb io' 80 bb l'00 lio 120 130 140 ibo ibo 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 360 ^ 


697609.D 


Mon Jun 06 09:11:27 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_048548 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697610.D 

ASD 

11 Feb 2010 12:09 


ASD 

10 

DRUGS 

RTE 


: 1200000 ; 

I 1000000: 

: 8000001 

; 600000; 

■ 400000i 

1 I 

200000 : 


95 


3.19 


TIC:'6WTO:D 


ir!me-> 2.56' ' 2.b0 ' 3.00 

' rfeo ibo ' 4.50 6.00 

5.ho ’ 6.bo ' 

_6.60 ' ' 7.00 7.50 8.00 8.60 9,bo' 9.50 ’ ' | 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.190 

203393 

12.91 

14.83 

3.946 

1371578 

87.09 

100.00 


697610.D 


Mon Jun 06 09:11:31 2011 


Page 1 


FolkOIG PRR 048549 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697610.D 

ASD 

11 Feb 2010 12:09 


ASD 
10 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.19 

C;\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo [2, 1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 



Imidazo [2, 1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

96 


ABuii^ance' 


Average oT3:-|7'4 TdJ,3 OTminBSTBIO.DI-T 

148 


i 80 j 

; i 

i 60j 

i i 

! [ 

I '^o! 

i 20i 

; ( 

i oL- 

Abundant 

i 

I 

i 

201 


204 


73 


101 


121 
; 127 


45 


51 


m 


63 


J ; 


.1;, 

) c 

176 ill 


■ ill 96.',J: 

135 142 ,/ij 157. 

J69.....|y|; 


_ 90 1(J0 

' iioj _i2q 

1^0 ' J46 150 i6o' 

ifo ' 180 100 260 


m263W: Imrdaiot? 1 -.'bjiffiazofeT 2,"3;5:6^(etfaby^ra“6-phenyl- 

148 


204 


101 


73 


121 


127 


i o! • ... j J: JOS ^4L 

'hi/2-> ' 40 " 5b^ ^ W ’ ’ 70 ' 80 ‘ 9b‘ ‘ ^ lOO lio ’ 120 130' 140 150 100 170 180 190 


89 


176 


169 


186 


200 


697610,D Mon Jun 06 09:11:32 2011 Page 2 


Folk^OIG^PRR 048550 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; P:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697610.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : ^^Fe^2^^D 12:09 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 10 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C;\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 



Folk_OIG PRR 048551 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697611.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^F ^ 2010 12:23 

Sample Name : 

Submitted by : ASD^^^^^* 

Vial Number ; 11 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance'... ' '...' TIC: 697611^0 

I i 

i ‘ ) 

i 1500000i I 

i I ■ ■ j 

I 1000000! !! 

i ; -I 

! 500000! 319 

! I 1 I 

! Qi ^. _.. R _....^ _ __ _ _ _ ____,,. __ 

.[rim^-> 2.00 ^^6 3.00 '_^.bo 4.B 4.b ' 5^ ^ ^ 7'5_0 . 8^0 8.60 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.192 

470529 

16.74 

20.11 

3.953 

2340293 

83.26 

100.00 


697611.D 


Mon Jun 06 09:11:37 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_048552 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697611.D 

ASD 

ileb 2010 12:23 



ASD 
11 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.19 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 

I j 

i 8o| 

i 6o: 


148 


204 


73 


1 40 



101 

j 

j 

121 

127 

1 

1 20i 

\ i 

45 

i i 63 . 

1 89 

j j I 

I 

; 0^ 



SSjI! 

,108 ii, 

J35 


40 ' sb ' 60 Vo' 

sb 9b 

100 

' i-io ’ ' 120 

130 ' Uo 


176 


'Abundance 


801 


Imrd3z6I2; 1 -bJWazole. 2.3,5 r6-Telfabydfo-^>pbeny(- 

148 


200 

204 


60 i 


40; 


201 




Oh 


40 


73 


45 51 63 I I 

J. ....juull?, 

5b 6'o' ' Vb 80 


101 


121 127 


89 


; ■ : 'i 176 

157^ 167 _ j 185 

9'o' ibo liO lio 130 140 150 ' 1 & ifo ' ’ ibo 1 b 0 


-i'l 


200 


697611.D 


Mon Jun 06 09:11:37 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_048553 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697611 ,D 
ASD 

11 Feb 2010 12:23 


ASD 

11 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3.95 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


'Abundance 


80! 


60^ 


8? 


Ave’^of 31lT6151i.Wmin.; 


182 


40i 


42 


20j 

i .j 

hi/2-> 40 


51 


94 


67 


60 60 70 80 90 l60 110 1^0 130 140 160 160 170 180 100 20O 210 2^0 230 240 250 260 2/^0 280 290 300 


105 




122 


135 ^66 


198 


303 


214 223 


272 

242 259 288 


Abundance 


80 i 


60! 


8? 


^lorcacmE: 


182 


40] 
201 


51 


; (i 


Oi 

'm/z-> 40 


68 


. .'I i - ! ; : , :-y1 • r-'l ■, . ^ i i . i : : r- . i p ; : ..ri-r ^'x r—' i r : • r • ;■ > v;'( 'r ; .r 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


94 


105 


122 

114j 135 ® If 




i.u]:. 


198 


214222 244 259 


272 


303 


697611.D Mon Jun 06 09:11:38 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_048554 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Ql- 2010\SySTEM4\02_ll_10\697612.D 
ASD 

11 Feb 2010 12:37 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


697612.D Mon Jun 06 09:11:42 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_048555 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697613 .D 
ASD 

11 Feb 2010 12:51 


ASD 

13 

DRUGS 

RTE 


Abuadance 

.TfC-'697613;D“ i 

E 

3 

95 ; 

i 1500000 



I 1000000I 

J j 

1 

! 

j 

1 

1 5000001 


I 

I 

i ! 


3.19 i 

■ ^ i 

I 

0^ 




2.b6 iho i6o zMo 4.bo 4m s.bo s.so aoo sio 7.00 iMo 8.66 8*50 9.60 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.193 

249763 

12.94 

14.87 

3.949 

1679940 

87.06 

100.00 


697613.D Mon Jun 06 09:11:46 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 048556 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\69761.3 .D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 13 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Search Libraries.- C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.19 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


iSfaundance 


Average of 3 . 3 ' 4 B rfiin.: 'B 97 ‘ 6 T 3 Xr 

148 


801 


60 i 


40 j 


20 ! 


46 


51 


73 


63 




I t?.. 


iid/ito 


101 


89 


121 


127 


204 


176 


^;,'?-.108 11 ^, J._ 135 142 j!; 157 169 j 


40' ' 60^' ’ 7 ^^ 80 9 b ‘ 100 110 i 2 o i 3 o' i 4 o 150 ibo ij^o " ibo ibo 

jAburidance. 


200 


.WaJBD: rmidazol2,1-b]tfii^z6Ier2;3,5,B^firrahy^ 

148 


80 i 


204 


601 


401 


20 ! 


73 


45 51 63 : 

40 ''' '50 ’ bo 70 ’ sb 


101 


121 


127 


89 


; 95 


108 114 l 


176 

. 135 141 I 154 160 169 : 


186 


90 160 110 120 130 140 150 160 170 I 80 1 OO 20 O 


697613.D 


Mon Jun 06 09:11:47 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_048557 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name ; 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697613.D 
ASD 

^^6^2010 12:51 

13 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: .C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3.95 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


JSSundahce 


80: 


8? 


Average of STgiTTo 3.WSlTiFn.: 697B‘f3ir 
182 


601 


40 i 


94 

i 105 


i 42 
20i ! 


51 


68 


0 .-i44'W i:,,,I.,-. ■ j .■ r,-^ ■ .l-r-r,.;;.:™-. T ^ ^ . 

) m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170J80 190 26o 210 220 230 24o 250 260 270 280 290 300 

. . ^23: COCmE' ^ ' 


122 


135 152 166 

'6^4Wr^i'i | ^ : . --l-i TV--r-vrr/ Kf, ■ i - 1 1 f r, i 


198 


303 


272 


207 222 242 259 


288 


J^iunciance 


80 


ap 


60^ 


40i 


20 ! ^2 
I 51 


182 


94 


105 


68 


0Wr4-h', 


122 




135 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


hi/z-> 40' 5'0 60 ' 70 80 90 100 110 'l20 'iTo 140 'l4o 1^0 170 'I'Oo 190 200 2l0 220 2^0 240 250 260 270 280 29o 300 


697613.D 


Mon Jun 06 09:11:47 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 048558 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name ; P:\Q1-2010\SYSTEM4\02__11_10\697614.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 14 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 



lAbuncfance 


i 1600000; 


3j95 


TfC'! 6‘976'14:D' 


; 1000000; 


500000; 


3.19 


2.21 

4 


iTime-'> 3.bo 4,bo 4,5b ’ 4.56 5.00 ' 5.W'4^00 6.S) 455 450^ 8.00 8.50 ^9?00 ' 9^0 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.208 
3.192 
3.953 


122069 4.19 5.20 

438294 15.06 18.65 

2349732 80.74 100.00 


697614.D Mon Jun 06 09:11:52 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_048559 




Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697614.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 14 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


eb 2010 13:04 



ASD 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.21 C:\DATABASE\NIST98.L 
Phenacetin 
Phenacetin 
Phenacetin 


000062-44-2 94 
000062-44-2 94 
000062-44-2 91 


'Abundance' 

I 80 j 

i 

! 4o; 

i 20‘ 


m 20 J ^ 4^^^ 80' ’ 90 iOO 110 120 130 Uo 150 160 170 

SAbundance . 


Average 1 io 27 JSrmTnT; '697B1 4.0 W 
108 


179 


43 


137 


53 


80 




122 


150 


180 


■ 9809': PWenacelin. 

108 


801 


60 j 


179 


40i 


20^ 


i 15 


697614.D 






137 



43 


80 j 






i 53 

27 ; ,1 63 

.. 

69 

Ji 91 ! 

! 115 122 



150 

_ J63...j 

30 40 _ 50 60 

Vb ‘ 

W ' ibo ' 1 

jq ' 120 

130 

140 


160/ 170 ' 

Mon Jun 

06 

09;11:53 2011 



Page 

2 


Folk_OIG_PRR_048560 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697614.D 

ASD 

11 Feb 2010 13:04 


ASD 

14 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 3.19 

C:\DATABASE\NIST98.L 




Imidazo[2,l“b]thiazole, 2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 

lAbundance 

Average 17TTb^33T3l7iln::-^^ 

148 




80' 


60 


40 


20 


204 


73 

E 


101 


121 






1 127 

M 

45 

: 63 

i H ■ ■ $7i i i 1 

■lb, jlMriif.11)1, 

i 

89 

i 

J 1 

j 

id 


176 ii 

il 165161 169 ,i 169 ill 


Abundance 

I 

[ 


80 


148 


2Q4 




401 


20 ^ 


73 


101 


121 127 




Ob 


i 

45 51 63 ' 

I 

89 

! 



176 .i 

. J. . li,„57,,:i,:. 

uir®, 

i |ii^ . 



: 157 

167 

].^J86___,.J.'; . 1 

40 50 60 7'0 

8b 

9b ' 

ido i-io 120 

130' 140 i 

l50 ido 

ltd 

' ido 190 ' 200 ' ' 1 


697614,D 


Mon Jun 06 09:11:54 2011 


Page 


Folk OIG PRR 048561 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697614.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 14 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance' 


80! 


60i 


8? 


Average 3*96‘9rrhln': B97B14TfJ (-) 

182 


40 i 


20 i 

I 

i 


42 


51 


68 


94 


105 




122 


O-I r-r /-[‘I# •;■■■( 


i 131140 


198 

j 207 222 


303 


272 

244 259 288 


40 50 60 70 8'0 90 IDO 110 120 130 140 150 l6o 170 180 190 200 2i0 220 230 24o 250 260 270 2^0 290 300 


Abundance 


.W29: COCAINE 


801 


601 


182 


40 i 


94 


105 


20i 

j ; 51 


122 


08 ; Ml ; 152 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


Vn/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 liO 130 l40 150 160 170 180 190 200 2-iO 2^0 230 240 250 260 270 280 290 300 


697614 .D 


Mon Jun 06 09:11:54 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_048562 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697615.D 

ASD 

11 Feb 2010 13:18 


15 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

I 1 

I 1500000i 

i j 

i 1000000! 

I i 

I 500000] 


2.00 ' ' isO 

3.00 3.50 4.00 4.b6 5.00 

5.bo ' 6.00 

6.50 7.d0 7.60 8.00 8.bo 9.00 9.60 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


3.190 

509552 

19.46 

24.17 


3.951 

2108292 

80.54 

100.00 



3i95 


TIT: 69751 5:D 


3.19 


697615*D IVIon Jun 06 09:11:58 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 048563 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697615 .D 
ASD 

11 Feb 2010 13 :18 


ASD 

15 

DRUGS 

RTF 


Search 

Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 


Minimum Quality 

: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2 . 
C:\DATABASE\NIST98.L 

■ L 

Minimum Quality 

: '90 

PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# Qual 

1 

3 .19 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

97 


'Abundance 


80 


60 


40 


20 


45 


51 


63 


b/2--> 


Abundance 

I 


80! 


40 


Average of‘3.16B16'3T327 niin.: BQTBTSTD (-) 

148 


204 


73 




I 




i 

101 





1 

j 



121 




i 


1 


127 ■ 





89 

- 0 

-CO 




176 

\- 

H 

liphBi 



M, 14? , 

I: 157^ ^ 

169 J 

187^ .. :j 


50 60 70 80 J90 100 110 120 130 140 150 __160 17( 

1?M039TlmIdazo[2' 1 

148 


200 

204 


60 i 


401 


20 i 


73 


0i/z-> 


45 51 63 

_:,i, . 

40 50 60 70 8'0 


89 

r 


101 




121 127 


.108 lip, ,!:, , 


135 141 

“il I'l 


176 

157 167 i 185 


697615.D 


90 100 llo ' ' 1^0 lio ' 140 JSO ’ l60 ’ ’ i?0 ' l80 iOO ' ' 260 ' 

Page 2 


Jill I 


Mon Jun 06 09:11:59 2011 


Folk_OIG_PRR_048564 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697615.D 

ASD 



15 

DRUGS 

RTE 


13 :18 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.95 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 i 


601 


40J 


20 i 


42 


51 


8 ? 


Average of J.W(d 3:SB77riln,; sgTBlS.Dl- 
182 


: 94 


105 


68 




122 


198 


303 


272 


- -ml.i: . 222 242 260.^ _ 288 I 

Wh-> " 40 " sb'' 60 70 " 80 90 iOo i 1 0 1 2o' 130 140 150 160 1 70 1 bo 1 bO 200 210 220 230 240 250 260 210 260 ’ 290 300 


Abundance' 


ao 


8? 


mrcDUAmE 


182 


601 


401 

20 j 

i I 68 

oU ip- ilviv 


94 


105 


122 


114;. 


136 


198 


214222 244 259 


272 


303 


Wz-> 40 50 60 70 80 9'0 lOO 110 120 130 l40 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2^0 260 270 280 290 300 


697615.D 


Mon Jun 06 09:11:59 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 048565 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697616 .D 
ASD 

11 Feb 2010 13:32 


ASD 
16 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
; 14000001 

i 12000001 

I 1000000 
i 800000 
1 600000 
I 400000 

I 200000; 



■Trcr697ff1B.D 


^lTime-> ” ibo ' 2.60 3.b6 ^ 

A.:PA i-M . P-PP. 

'5,50 6. bo 

6.60 ‘ 7,bo ' ' 7-50 8.66 ’ 8.6o ' 9.t)0 9.50 ’ ' ^ 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3 .194 

137531 

8.71 

9.54 

3.945 

1441650 

91.29 

100.00 


697616.D 


Mon Jun 06 09:12:03 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_048566 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697616.D 

ASD 

11 Feb 2010 13 :32 


ASD 

16 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C: \DATABASE\PMW_TOX2..L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.19 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


®undance 


801 


Average of 3'.173“Co'3',3TT min.: 6976167D' {-) 

148 


204 


60; 


40' 


201 


Ov 


73 


101 


45 


51 


121 
j 127 


89 


63 

1 


i;;:!: 82 

- ip.]!, , iLj_LUij|ij , . ilSi, , jl. ^ , . 1. .J-i ■ j ■ . , , ; ; . Vl'l 

;m/z--> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 lto 190 200 

Abundance 






135 


157 169 


176 


¥84039:lmra^oT2;i-bjlhiazole^ 


80 


60 


40 i 


20 


204 


148 

t 


73 


101 


'm/z-> 




i 121 127 



45 51 63 

89 

1 ; 

I I 

i , I i j 

i 

Ij 

176 

' i .<1 

Li 

f ! ! J 1 • ; ..4 -^1_i-i .Si 1. 

jJ|i ;108 11|5, J., .,L 135 141 

!; 157 

M. .,,,.1S5... 

40 50 6'0 70 

•L 1 ' 5 1 1 i n 1 r —- 

80 90 

' i6o ’ lid Ud ’ 130 140 

' 150 1^0 

170 1^0 190 200 


697616.D 


Mon Jun 06 09:12:04 2011 


Page 


Folk OIG PRR 048567 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697616.D 

ASD 

Feb 2010 13:32 



16 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality:.90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


jKbiindance' 


8^ 


AWrage ofSTOig-toT/aST) 


801 


182 


601 


40i 


20 i 


42 


51 


94 

I 105 


! i! i; 


67 i i|! 

1 , 0 S" |4‘i5 T •-t;r-;-T-r; -h-l-- s r: i/'fA-: - i - j ;Tt-;T j ' ; rT-r-; ■ : T • ! i !■■■: tr • Vj j-j 1-1 !•’ I’-i , ■' 

40 50 60_ 70 80 90 100 110 1^0 180 140 150 160 170 180 190 2(i0 210 2^0^230 240 260 260 270 280 290 300 j 


122 


198 


303 


... 


272 

244 269 i 288 


Abundance 


8^ 


■ W2^rCOCAINE^ 


801 


601 


162 


40^ 


94 

i 105 


20 ! 


42 


51 


68 


122 

114 ! 135 


198 


214 


244 259 


272 


303 


i 0 ! t'i V 1V-! I : ”-^44 I' , I V-; J^i !"j r-' .■■■r-'ii'J'"": t; r! i-'!-' - ■= . . , , 

^Vz-> 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 l90 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


697616 .D 


Mon Jun 06 09:12:04 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_048568 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697617.D 

ASD 

11 Feb 2010 13:45 


ASD 

17 

DRUGS 

RTE 


SBunaance . .. .. TlCTSgrgTTXf 

! 1500000 j . 


1000000 


500000I 


I i - ‘ ^! 

hme-> 2.66^^^^ 3.00 4,00 4.M 5i)0 ^So^^bo 6.50 7.bo^^bo 8 j06 8.50 9.00 9^ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.189 

255639 

14.35 

16.75 

3.946 

1526161 

85.65 

100.00 


697617.D Mon Jun 06 09:12:08 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 048569 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697617.D 

ASD 

11 Feb 2010 13:45 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcguisitionMeth 
Integrator 


Ai 
17 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# 


RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.19 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


801 


60: 


4o; 


.Av^geW337ilo‘3:^67Nn::BS7B17:[J(- 

148 


73 

I 


101 


204 

\ 






121 



' 




127 

I 

20 

45 

j 89 


I 

I 


1 ! 63 : 

1 


1 I 

i 

I 176 jl 

0 

, ,.. 

liiify,, 

1 95 ,| 



J; _ _157 . m .. ^ .jii 


rn/z-> 


Abundance 


80' 


l?84030:']m]8azo[Z1-bItb!azo!er2,3',5,^4etfah 

148 


200 

204 


60 i 


40 


20^ 


bi/z-> 


73 


101 


1 

i 


i 

121 

127 ’ 

45 51 63 ! 1 

89 

^ s 


I !: 


; ., 

' M: 

.108 ,.t. 

J I . ^, .135 14 4 

5 b 6b 7b sb 

9'0 

i6o 

' lio ' i^o 

ibo ’' Ub' ’ 1 


176 


185 


ii 

11 i 

: 11 

It 


200 


697617 ,D 


Mon Jun 06 09:12:09 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_048570 







































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697617.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 13:45 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 17 

AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk_OIG_PRR_048571 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697618.D 
ASD 

11 Feb 2010 13:59 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 


■ABundlance'.. ‘ . ~ ' ‘ ' ... “ TfC;^7&T8U 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


697618.D Mon Jun 06 09; 12:13 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_048572 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Acquisit ionlMeth 
Integrator 


P:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697619.D 

ASD 

11 Feb 2010 14:13 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance. TIC; '69761 STD 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


697619.D Mon Jun 06 09:12:17 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 048573 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data 

File: 

File Name 

F;\Q1-2010\SYSTEM4\02 11 10\697620.D 

Operator 

ASD 


Date Acquired 

11 Feb 2010 14 ; 27 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 

ASD 


Vial Number 

20 


AcquisitionMeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 


Abundance 
i 1000000 


3 

. T!C: 69762CrD .. “ : 

94 

i 800000 



i 

t 

! 600000 



1 

j 400000 



; 

! 

I 200000- 

i 



i i 

! : 

I DL ._ ._____ . 


j I 


ioo iiio 3jo 

' ' 3.^0 ' 4,^ ' 4^6 5.5o ' 5^0 ^ ' 6.bq ‘ 6.50 7.00 ' 7.50 ' ’ abo ’ _ 9.00 ^ 9.feq ' j 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


3.940 

894304 

100.00 

100.00 



697620.D Mon Jun 06 09:12:22 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_048574 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 



File Name 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02 11 

10\697620.D 


Operator 

ASD 



Date Acquired 

11 Feb 2010 14:27 



Sample Name 

COCAINE STD 



Submitted by 

ASD 



■Vial Number 

20 



AcquisitionMeth 

DRUGS 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 

90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 

90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 3.94 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance ‘ 


8? 


Ave"raseo7 XQWlo 4.051 n^n.; ■0SY62W(-) 


801 


182 


60; 


4o: 


; 42 


2o; 


i olJt, 

yTVz--> 40 

Abundance. 


51 


94 

^ 105 


67 S ii! 


122 


1 r' ..i ri )-.v, : , - -i r-rn^-r; ri-- r. .-.-r:r: .. ,-h 

50 60 70 80 90 ICO Ii0 120 130 140 lOO 160 170 180 lOO 200 210 2^0 2O0 240 2O0 2OO 270 280 290 300 


138 ■'66 


198 




214 


303 


272 

242 259 ; 288 


8 ? 


• 129: DOOAIRE 


801 


60 


182 


40; 

201 42 


51 


94 


105 


^ ii 


68 I 


122 

^ .^ .^135 J66 


198 


214222 244 259 


272 


303 i 


0^-T^+i. ..... .i - ■ - .. ■ .. ■ -... ■ .. . . ■ 

Vn/z-> 4tl 50 60 70 80 90 l60 li0 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 2^0 2t0 26O 290 300 


697620 .D 


Mon Jun 06 09:12:22 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_048575 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697621.D 

ASD 

11 Feb 2010 14:40 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret, Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


697621.D Mon Jun 06 09:12:26 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_048576 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697622.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 11 Feb 2010 1 4:54 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 22 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


l^bundance .. . .. TfU;'697522.CT 

; I 3|95 

1 I I 

; 1500000 i I 

' i ' 

: ■ i 

; I 

. ! i: 

! 10000001 ;j 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.207 117245 4.58 5.64 
3.191 364630 14.23 17.53 
3.947 2080020 81.19 100.00 


697622.D Mon Jun 06 09;12:30 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 048577 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697622.D 
ASD 

5 b 2010 14:54 



A 

22 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.21 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 


Phenacetin 


000062-44-2 

94 

p-Phenetidine 

® 

000156-43-4 

47 

Bucetin 


001083-57-4 

43 


‘Abundance 


AveTage df'2:i¥61dl?:37Blfiin:r^^^^ 
108 


80^ 


60 i 


179 


4o; 


20 ) 


43 


hi/z-> 


53 




80 


60 


65 




91 


102 


122 


4b 4’5 5b 55 60 S'd 7b 75 80 85 9'0 9'5 100105110115120 


137 


152 

135 140 145 150 165 ibo 165 170 175 180 


Abundance 


80! 


60 i 


40 i 


20 i 


53 


64 


108 


80 


92 


rp74"2 


137 


151 


179 


ni/z*-> ^ 4b 45 50* 55 60 65 70**75 80 ^5 OO’ 95 100 105 1 iO 1 is 120 l25 130 135 140 145 150 155 lOO 105 Vto 1^5 lOO 


697622.D Mon Jun 06 09:12:30 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_048578 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697622.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 11 Feb 2010 1 4:54 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 22 

AcquisitionMe th: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 



Folk_OIG_PRR_048579 














































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

Pile Name : F;\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697622.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 22 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator ; RTE 


: 1 1 Feb 2010 14:54 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C;\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 3.95 C;\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance' 


82 


Average ■or3':920T(r4T0^2"min.: WB2'2:D7-) 


80 i 


60 i 


182 

I 


40 = 


201 


i 42 


I 51 


68 


94 


I :li M; 


105 


inn/z-> 40 50 6 b 70 80 90 100 liO 120 130 140 150 l 60 170 180 ibO 200 210 220 230 240 250 2 b 0 270 280 2 b 0 3 b 0 i 


122 

113 J 135144 '?" 


198 


303 ! 


272 


222 244 269 


288 


Abundance 


8^i 


¥2^:T;DaA!NF 


80 ! 


60 i 


182 


40 i 


94 


j 20 

42 


. ■; 

; I: 

i i! 

i 1 i 

i 


51 

68 I 1 

I i i 

! 0 

ii 





' 4 b' 

5b 

60 70 §0 

9 b 100 

697622 .D 



Mon 


122 198 
! 135 ! 


Mon Jun 06 09:12:32 2011 


214222 244 259 


272 


303 


Page 4 


Folk^OIG__PRR 048580 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697623.D 
ASD 

11 Feb 2010 15:08 


ASD 

23 

DRUGS 

RTF 


'fiibvnSance 

I 1500000; 

I i 

i 1000000i 


3195 


Tib; 691623.0 


500000; 


i 2,21 

03-: V-+ 


3.19 


lTime-> ibo 2.5o l.bo ’^.bo 4^ ' 4.bb 5.00 "~5.5o'^6,bo'' aFb'^'r^ocT' abo' "s.bo 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.211 
3.189 
3.945 


100485 4.68 5.81 

317773 14.80 18.37 

1729516 80.53 100.00 


697623.D Mon Jun 06 09:12:35 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_048581 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697623.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 15 : 08 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 23 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Qualify: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 2.21 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Phenacetin @ 000062-44”2 91 
Bucetin 001083-57-4 56 
p-Phenetidine @ 000156-43-4 27 




697623.D Mon Jun 06 09:12:36 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 048582 























Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02 
ASD 

11 Feb 2010 15:08 


11 10\697623.D 


ASD 
23 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C; \DATABASE\PMW__T0X2 .L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.19 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2 , 1-b]thiazole, 

2,3,5, 

6 -tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5, 

6 - tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5, 

6 -tet 

006649-23-6 

97 


'Abundanoe' 


Average ofT.168To^.3fE rnInr:'B97623.D“(-! 

148 


Wz--> 

Abundance 

j i 

i 

I 80l 

\ 

i 60 ] 

! 40] 


80] 



60! 

73 


40 j 

1 


“i 45 51 

i ! 

89 

] i ' 

63 j 

j 1 

J' ^ Mr 





■ ci'i-M 

40 5b 

60 7b 80 

90 


204 


101 


121 


127 


176 


189 


W403'9': lnWazop;i-t3jt]Tiaz^e7’2,375^-f^hy^ 

148 


!|i^ 

260 

204 


73 


m 


101 

i 


121 127 


fn/z-> 


40 


45 51 

63 ■ N 

89 

) i 


176 1 

I 7 ., 

.57 

60 7b 80 

... -in 


135 141^ 157 

167.185 ■.. 

’ ' 50 

' 00 ^ 

100.110 120 

’ 130 140 150 160 

ito / 180 ' i® 200 


697623.D Mon Jun 06 09:12:36 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_048583 


















































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697623.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; ^^Fe^20^^^15 ; 08 

Sample Name ; 

Submitted by : ASD 
Vial Numbei^ : 23 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk OIG PRR 048584 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Ql-2010\SySTEM4\02__ll_10\697624.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


15:21 

ASD 


Abundance 

i 1500000 

i 

. ■■. ... 

3 

94 

. TJU:W7m:0 .... 

I 

1000000 





1 

500000 






I ! 

[Time-;> 

3.19 

! [ 

h 

? 



; 

2,00 ' iso' 3.60 ^.§0 

4.00 ’ 4 .S 0 ioo 

' 5.56 ' ’6.00 

6.60 7.00 7.60 8.bo 8.50 ’ 9.00’ ' 9.50 ’ 1 

Ret. Time 


Area 

Area % 

Ratio % 

3.188 


285426 

15.14 

17.84 

3.944 


1599629 

84.86 

100.00 


697624.D Mon Jun 06 09:12:40 2011 


Page 1 


Folk OIG_PRR_048585 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

Pile Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697624.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Fe^20^^^ 15 :21 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.19 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance ‘ . Average of'SI 72To"3:3201nia 




697624.D Mon Jun 06 09:12:41 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR_048586 







































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697624.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Fe^^^^O 15:21 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 24 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.94 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



8j2 



697624.D Mon Jun 06 09:12:41 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 048587 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697625.D 

ASD 

11 Feb 2010 15:35 


ASD 

25 

DRUGS 

RTE 


i 12000001 

I 1000000i 
■ 800000I 

j I 

i 600000i 

i 400000 ] 

I 200000^ 

04 


3.20 

4r- 


94 


jicvmw2sjj 


hme*-> 2.00" "ZSO ' ' 3.60 ^^3^0 4,6o ‘ 4.bo ’ ' 5.00 ' ' 5.50 DO ’ 6.^0 7.6o ' " 7.50 abo sJo 9.00 9.50 ' 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.197 

131731 

9.14 

10.05 

3.943 

1310181 

90.86 

100.00 


697625.D Mon Jun 06 09:12:45 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 048588 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data File: 

P:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697625.D 

ASD 

^^|e^20^) 15 :35 

ASD 

25 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.20 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


lAbundance 


80 


60 


40 


20 i 


45 


51 


63 


0^, A- 


73 


Average of 3,174 fo 3:3147riin:: W625:D (-) 

148 




101 


121 


127 


89 


ii Ll I. I,!, 


116 




157 


176 


204 


k/z-> 40 S'O e'O 70 80 9'0 ioo ’ Ii0 120 130 Uo 150 160 lt0 l60 * iOO 200 


jh 

j'', 


Abundance 


80 


60 


#84039: Trnldazo[2,1 -bjlblazoie, '2,3:5:6-tetfaliydrd-6-phenyI- 

148 


2p4 

j 


40^ 


20: 


bi/z--> 






73 


101 

121 

127 

I 

ii 

i i 

j! 

45 51 

63 

,57„J, 


89 

: Jib , 

‘ 1 ii 

, iiMl 

.108 115 

|: 135141. 

Ii: 157 

176 

167 _ _J, 185.J[ 

5b 

6’0 

70 s'o 

90 

100 “ 

110 ’ 120 

130 Uo 

150 160 

170 ‘ 180 ibO 200 


697625.D 


Mon Jun 06 09:12:46 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 048589 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697625.D 

ASD 

^^Fe^20^) 15:35 

ASD 
25 • 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.94 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


JAbundance 


80; 


8? 


Average of 3:91616 4.049 min : B‘9r625:DT) 


182 


mi 


40' 


201 


i 42 
I 


94 

i ■ I 

li ii' 


105 


51 


i I i 68 Mi 


122 


135143 ^^^^ ^66 


198 


303 


272 


214 223 244 259 


288 


h/z*-> 40 50 eb 70 80 9'0 100 110 lio 130 140 lio ibo 170 lbo 190 2bo 2i0 220 230 2^0 250 2^0 2t0 2^0 2^0 300 

^ndance ' #29: COCA!?4E^' 


i 

801 


60! 


401 


8 p 

I 


182 


94 


105 


I 20 

42 


! il i 

I li i 



51 
! I 

68 M' 

i ° 

. 

I. 

...liillj.IJ li 

m/z-> 

40 

50 bp 

70 eb 90 


122 

..IE,,'?® 


198 


272 


303 

i 


697625.D 


Mon Jun 06 09:12:47 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 048590 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697626 .D 
ASD 

11 Feb 2010 15:49 


ASD 

26 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

: I 

! 10000001 

800000i 


94 


.IfTT: 6‘9r626T) 


600000^ 
i 400000j 
; 200000 ^ 




frime^ 2. bo 2.50 

3.00 ’ 3.b 4.00 4,fe0 5.00 

5,50 ’ 

6,00 

' 6.50 7.00 ' 7.50 6.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

3.943 

1074532 

100 . 

00 

100.00 


697626.D Mon Jun 06 09:12:51 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 048591 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697626.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Fe^20^0 15:49 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 26 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.94 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



8 ? 



697626.D 


Mon Jun 06 09:12:51 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 048592 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1~2010\SYSTEM4\02_11_10\697627.D 

ASD 

11 Feb 2010 16:03 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 


AbundarioB ... . rfCr697627;D“ 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


697627.D Mon Jun 06 09:12:56 2011 Page 1 j 

i 

f 


Folk OIG PRR 048593 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697628.D 
ASD 

11 Feb 2010 16:16 


ASD 

28 

DRUGS 

RTE 


lAbundance 


95 


TiC:'6g7B28:0' 


i 


1200000j 
1000000 , 
800000I 
600000i 

400000; 


j 


200000! 

I 3.19 


lTjme“> 2.00 2.fe0 

' 3J30 3.^0 4.00' ibo 5^ 

5.60 ' aoo 

6.50' 7.00' 7.ko 8.66 8.50 9.00 9.50 ' i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.194 

113174 

7.88 

8.55 

3.945 

1323899 

92.12 

100.00 


697628.D Mon Jun 06 09:13:00 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 048594 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697628.D 

ASD 

11 Feb 2010 16:16 


ASD 

28 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.19 


C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3, 

5,6-tet 

006649-23-6 

97 

Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2,3, 

5,6“tet 

006649-23-6 

97 


rayndance 


AVerap om73 to^:52f^m 

148 


80 i 


60 


40 


20 ! 


45 


61 




0^. 


73 


4'0 50 


63 

' I' 

60 70 


101 


121 


127 


89 




80 90 


^ ii!i 115 i. 
i 6 o 110 1^0 


135 


176 


id 140 idd ' 160 ’ 170 180 ido 


204 




200 


Abundance 


80! 


"#128^560: Iniidazol2';i-b]tbiazdler2,3"6,64efrahydro-6^ 

148 


204 


60i 


40 


20 


hi/z-> 


40 


45 51 


63 


101 


60 


73 


I 


I ! 

121 

127 

j 


ii j 

89 1 . 

1 t 1 


i. 


176 il: i 

.11,49, .1,1, 95 ^141,108 114^^.;, 

135141 , 

_j!l 154 160 

169 

._186 . ,/j.i 

' 80 90 166 lio 120 

' 130 146' 

1^0 ' 160 

170 

' ' i 36 "i 9 o '260' ' ' j 


697628.D 


Mon Jun 06 09:13:01 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_048595 





































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM4\02 
ASD 

11 Feb 2010 16:16 


ASD 

28 

DRUGS 

RTE 


.1 10\697628.D 


Search Libraries; C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASB\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


2 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


000050-36-2 99 


li\bun dance 




8? 

80 


■ j 

! 

60 


1 

40: 

! 

42 

; ii 

i 

20; 

1 ! 51 

1 =1 
; 1 

‘ !■ 


1 : ^ , 68 

1 

0 

:. 'it'1 

3.1,li. 

80 

!m/z--> 

40 50 60 70 


Average 6037919 to 4.05T min.: ’69762813'l 


135 166 


222 244 259 288 


Abundance 


“#2grCD"CAINE' 






ii114„i 135 


152 166 


214222 244 259 


;m/z-> 40 50 6 0 7 0 80 90 130 110 120 130 1 40 150 160 170 180 190 200 2i0 220 230 240 250 26 o 270^0 2^0 300 

697628.D Mon Jun 06 09:13:01 2011 Page 3 


Mon Jun 06 09:13:01 2011 


Folk OIG PRR_048596 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

P:\Q1-2010\SYSTEM4\02 

ASD 

11 Feb 2010 16:30 


ASD 

29 

DRUGS 

RTE 


11 10\697629.D 


. 3J94 TIC:W62m 

I 1200000; 

1 1000000 ^ 

I i I 

i 800000| j 

I 600000 I 

I 400000i I 

i ^ ^ 

I 200000^ 

i i 3:^0 ; 


,^rime-> 2,00' 2.50 

3.b0 " ' 3.fe0 ' 4.bo 4.fe0 5.00 

"s.bb' 6.00 

6.60' ' 7,00 ' 7.50 8.00 ' 8.50" 9.00 9.50 ' 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.197 

132128 

9.16 

10.08 

3.943 

1310592 

90.84 

100.00 


697629.D Mon Jun 06 09il3:05 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_048597 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697629.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; ^^Pe^2^^3 16 : 30 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 29 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTF 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697629.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Fe^2^^^^16 : 30 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 29 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.94 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


iAbundan ce ‘ . “ Ave^of 3;9T6T^4.TJ27 WiE 



Abundance 1?29: COCAINE’ 




Folk OIG PRR 048599 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEN4\02_11_10\697630.D 

ASD 

11 Feb 2010 16:44 

ASD 

30 

DRUGS 

RTE 


5<il)undance 
i 1400000] 

■ 12O00OO| 

I 1000000 

i i 

800000! 

i 600000i 
I 400000I 

I 20000oi 


TICr697B3D;D' 


^imey> ^bo J.bb 

3.6b ' 3.S^b ' ^ ' 4.^0 ' 5 .Fo 

' 5.50 ' 6,6b ' 

' 6.5b ' 7.00 7.50 ' b.oo' 8.50 ‘ 9.6o 9.50 ' 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.193 

177032 

11.70 

13.25 

3.944 

1335749 

. 88.30 

100.00 


697630 .D 


Mon Jun 06 09:13:10 2011 


Page 1■ 


Folk_OIG_PRR_048600 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697630.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Fe^2^^3 16:44 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 



Folk OIG PRR 048601 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697630 .D 
ASD 

11 F eb 2010 1 6:44 

ASD 

30 

DRUGS 

RTE 


Jearch Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


2 3.94 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


Average ^3,9Tno 4,034 rhlh.: 


i 51 , !! I 122 ! 198 303 

i ' 67 i I ill I 152 ifiR 272 * 

..MlL-.j,:,. -ni .L,.. , 20^.. ^ 259 , !, ,288 

)n/z-> 40 50 60 70 80 9'0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 lOO 200 210 220 230 240 260 260 270 260 2^0 300 


Abundance 


^29rCOCA[NE 


■ i ^ j ill ! ■ I i 272 ^ 

I oL ,, J/l,, Ji.i ^ ^ ^ ^ ..21^2 .. 244 ^. .X, 

)n/z-> 40 50 60 70 80 90 l6o 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2l0 220 230 240 250 260 2fo 280 2d0 300 


697630 .D 


Mon Jun 06 09:13:11 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 048602 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697631.D 
ASD 

11 Feb 2010 16:57 


ASD 

31 

DRUGS 

RTF 


Sundance 

1 2000000I 


j 


1500000: 


1000000 : 


3j96 


TIC:'B976Jf.n 


500000: 


3,18 

! 


I Q _ .... 

K It 



irime’-> ZOO 2.ko 

3.00 iso 4.00'' 4 .bo 5.00 

5 . 5 T' 6,00 

6.50 ' ' 7,00 ' 7.50 ' ibo ’ 8.50 ' 9.00 " 9,56 ‘ 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.185 

341088 

9.86 

10.94 

3.957 

3116697 

90.14 

100.00 


697631.D 


Mon Jun 06 09:13:15 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_048603 















■Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697631 .D 
ASD 

11 Feb 2010 16:57 


ASD 
31 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 

3 .: 

Abundanc 6 


80 

I 


1 60 

1 

i 4o| 

1 ; 
1 

i 

i 

1 20 

i ; 

45 

1 O' 

i 

. 


C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo [2, 1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2, 

3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


■ AWgi^'i:W9'to3:2'9TliiIh.; WBSTXi (-)“ 

148 


204 I 


73 


101 


121 


51 

i 

, -lii 

40 50 60 


69 


63 


I f 


70 




108 I 


127 


i. .ii-. 


135 


157 


176 

169 i 187 


lAbunciance 

i I 

i 

! 6o| 

! i 

; 4o; 

i f 

f i 

201 


90 _ Ito ' ' l jp7 120 ’ 130 ' ' 140_ 1^6 ' lOo i?o' iOo lio 

#8W39:lrnida^2,1 -'bpiiiazdje, 2;3''5;6®f^ydrd-^benyI- .. 

148 


. -i , , - 

200 210 i 


204 


73 


101 


121 127 


]m/z~-> 


Oi 


40 


45 51 63 i i 

89 

; i 

1 ! i 

i 

( ; 

176 1 


,1. ||,..i,57’:,4L!, , 

! ^ 1 

„y ,108 11^. i. 

J: 135jyi 

Ido 140 

Iji 157 167 I 185 ,i 

150 ido 170 180 ido 200 

-ii.- , .. 

1,50 ' Vo. 80 


Ido uo'liVo 

‘ 2i0 


697631.D 


Mon Jun 06 09:13:15 2011 


Page 


Folk_OIG_PRR_048604 












































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697631 .D 
ASD 

11 Feb 2010_ 16:57 


31 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C 


\DATABASE\SLI.L 
\DATABASE\PMW_T0X2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.96 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


lAbuhdahce 


Awrage of ■3:520T6‘3:m^m 


' i : i bo , i i 152 irb i! ^ ' 

I ol 4^,, .4.®.UiL,....1..214 22;^ , 2^.J59...J, 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 180 HO 150 160 170 1^0 190 200 210 220 230 240 250 200 270 280 290 300 


Abundance 




( 40i 


M 51 68 I ■'98 ,,, 

\ oC.ik ik ..Jl.,,.1.214222.244 ^9.;..4 

m/z-> 4b 50 6'0 70 80 9b 100 lib 12b 13b 140 150 ibb lib 18b 190 260 210 220 230 24b 25b 260 270 28b 290 360 


697631.D 


Mon Jun 06 09:13:16 2011 


Page 3 


Folk DIG PRR 048605 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697632.D 

ASD 

11 Feb 2010 17:11 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

32 

DRUGS 

RTE 


3195 


TIC: 69r632:D’ 


Abundance 

j 

2000000! 

I 

1500000; 

: 10000001 

; i 

I 500000] 

j j 

i . ^ ^ iy ^ ^ ^ ^.___ . .... ^ ^ .. . .. 

We"> ibo^^o 3.bo b.ho" "4.00 4.bb ' s.bo" ' 5.5b s.bb 6.5b ‘ ‘ 7.00' ’ 7.b6 a.bo 8.50' 9.00 sio 


3.19 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.188 

277196 

8.44 

9.22 

3.955 

3006325 

91.56 

100.00 


697632.D 


Mon Jun 06 09:13:20 2011 


Page 1 


Folk DIG PRR 048606 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697632.D 

ASD 

11 Feb 2010 17:11 


ASD 

32 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C;\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality; 90 


CAS# 


Qual 


3.19 C;\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


i^iindanca" 


80' 


60 


40 


20 i 


73 


51 


411 


63 


10 

11 


i 

121 

89 

j ! 



1 ^ i 

i 1 

: ,p1 

L,,, J,L,.,4li!i 




Ave'ragi of 3.167 t6”3:325i™W6321T 
148 


204 

I 


176 

160 i 189 

rtiV 


281 


341 

Wz-> " 40 50 e’o'7'0 8b'9b'l6bViOl20130l4dl5bl6bl>dl’3bldb26o2i02^£)230240 26026d2t02802^03003'ld3203303^^^ 


jA^undan^ 


801 


W403~9: !m!daz6[2,1 -b]tfiiazole,12^3,^,6-tetrahydfo-6^eny!- 

2p4 

148 


60^ 


40; 


73 


101 


20^ 


i 51 63 




127 

89 

j 

11/ 

! I = 

, , j!i 

iii 

. ij,vi!i,: t37 1 .m58_ 

e'o 9 b ^ t 

)01 

10120130 i4bVibi6d 


176 


189 


697632.D Mon Jun 06 09:13:21 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 048607 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697632.D 

ASD 

11 Feb 2010 17:11 


ASD 

32 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 
I ; 


80j 


60; 


82 


"l™:: W632.D (-) 
182 


40^ 


I 42 


;m/z- > 


20 ! 


40 


51 

i 


68 


94 


105 


^ ; ■ r. i h 'rf , : . . . n r ^ - 7^’ -.: , I - ■ i "V - i- 

50 60 70 80 90 idO 110 1^0 130 140 160 l6o 170 180 l60 2t)0 210 220 230 240 250 260 2t0 260 260 300 


122 

[ 136143 '^^ 


198 


303 


208 222 


272 

242 259 288 


!Abundahce 


8? 


■#29: COCATRE 


80! 


60! 


182 


40] 


20 ; ^2 


51 


1 


I 0 

iD/z-> 40 


68 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 1^0 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 260 2^0 300 


94 


105 


122 


4i-i-r4j 


114. 


135 ^66 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


697632.D Mon Jun 06 09:13:21 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 048608 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697633.D 
ASD 

11 Feb 2010 17:25 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 


lAbundance ’ 'TIC; 697633,C^ 



Ret. Time 


Area 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


Area % Ratio % 


i 

i 


697633.D 


Mon Jun 06 09:13:25 2011 


Page ' 1 


Folk OIG PRR 048609 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697634.D 
ASD 

11 Feb 2010 17:38 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


697634.D Mon Jun 06 09:13:29 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR_048610 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697635.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 11 Feb 2010 17:52 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 35 

AcquisitionMeth; DRUGS 

Integrator : RTE 

'ABuri^ance' ~ ...... “ ... TICF697B35:D‘.. .. 

I 3i94 


■ 800000! 

; j 

; 600000 ; 
; 4000001 

i 200000! 


iime"> ibo 2.ko 3.bo 

jio ' 4.66 ^4.bb ' 5.06 

' ’ 5.60 

6,00 

6.60 ' ' 7.66 7.50 ' 8.60 8.60 9.00 9.60 j 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

3.938 

880812 

100 . 

00 

100.00 


697635.D Mon Jun 06 09:13:33 2011 Page 1 

Folk OIG_PRR_048611 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697635.D 

ASD 

11 Feb 2010 17:52 

COCAINE STD 
ASD 
35 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.94 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


y^bundance 

i 

8^ 

80 

i 

60 

i 

I 

i 

40 

!i 

20 

42 ! II 

] i ji 

0 

I 5.'' 7 i il 

40 50 60 70 80 

iAbundance 

I ! 

8? 

80 


601 


^ 40J 

i 

i 

20; 

i 


Average of 3.923 To 47044 mln:: 'B97635.IT(-) 


1g2 


94 


105 


122 


198 


303 i 


272 


in 'i Jiiilli lil] nn i. .'■! 214 244 259 288 L 


1f29:'CDCA!Ne 


182 


105 


51 


68 


122 


198 


272 


0l .,1 m-, .i::i.i.21 4222 . 2^.259 .,. 

'rn/z-> 40 5'0 6'0 70 80 90 100 IIO 120 130 140 150 16 O 170 16 O 190 200 210 220 230 24o 250 2^0 270 2^0 29 


303 
300 ' 


697635.D 


Mon Jun 06 09:13:34 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 048612 































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697636.D 

ASD 

11 Feb 2010 18:06 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


697636.D Mon Jun 06 09:13:37 2011 Page 1 

Folk OIG PRR_048613 




















Area Percent /Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697637.D 

ASD 

11 Feb 2010 18:19 

A^^ 

37 

DRUGS 
RTE 


jAbuhdance 

' 2000000I 


95 


TrC: 69r637U 


1600000 i 

I 

1000000I 

500000^ 


3.19 

i 


Iime-> 2.66 ' 2.60 

3.00 3.66 4.66 4.6o 5.66 

' ^0 6.00 ’ 

6.66 7.00 7.6o 8.00 8.50 9,66 9.50 ’ ' j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

.3.192 

257852 

8.91 

9.79 

3.953 

2634805 

91.09 

100.00 


697637.D Mon Jun 06 09:13:41 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 048614 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697637.D 

ASD 

11 Feb 2010 18:19 


ASD 

37 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


Abundance 


801 


Vn/z-> 


60 


40 


m 


QK 


45 


3.19 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo(2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Average of OTI 71 fo 3;303 min.: “egroaTU(T' 

148 


204 


73 


101 


121 


51 

63 


89 

i 1 

j 11? 

127 1 

176 


: J 

Hi 

t9 iji 95 ' 

1 .1 ,, 142 i 

i; 157 169 .1 

IN., , i 

50 6'0 /o 


8'0 9'0 100 110 120 130 l40 1 

66 ' ife ltd " 180 190 200 

2^0 1 


Abundance 


#84039; lmidazoE2^ 1 -bj Itiiazole, 2ahyafo-O-phenyl- 

148 


204 


80 i 


60; 


401 


20 i 


73 


101 


m/z~> 


ow., 




121127 



iS 

i’ 

j 

i 

51 63 i 

J.. ^ ,i|, 

89 

iJts J.i 

i E 

/ ll' 108 11?. 

J;. ,135141. 

j 157 

167 

176 li 

i 185 

j 

. L -. ^ 

5b ^ eb' ' 7b' ‘ 

■I'l l : i i l-j'i ■. 

80 90 

ioo 110 120 130 140 1 

I50 ’ 160 

ito 

lOO l6o 200 

210 1 


697637.D 


Mon Jun 06 09:13:42 2011 


Page 


Folk OIG PRR 048615 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


2 3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



80 ! 


182 



697637.D Mon Jun 06 09:13:42 2011 Page 3 


CAS# Qual 


Data File: 

F:\Ql-2010\SySTEM4\02_ll_10\697637.D 

ASD 

11 Feb 2010 18:19 

37 

DRUGS 

RTE 


Folk_OIG PRR 048616 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697638.D 

ASD 

11 Feb 2010 18:33 


ASD 

38 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

j I 

i 2000000 i 


3|95 


TrC: 69710:^.0 


I 1500000) 

; j 

i 

i 10000001 

t 

! 500000 


3.19 


!Tinrie-‘-> ZOO ZSO 3.do 

'jMo' 4.00 ' ' 4.56 5.^ 

' Ifeo 6.06 

e.feO 7.00 7.h0 8.06 8^6 9.06 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.187 

339175 

9.44 

10.42 

3.954 

3254370 

90.56 

100.00 


697638.D 


Mon Jun 06 09:13:46 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 048617 











Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : | 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Ql-2010\SySTEM4\02 

ASD 

11 Feb 2010 18 : 33 


ASD 

38 

DRUGS 

RTE 


11 10\697638.D 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C;\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 3.19 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6“tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


®un3ance 


80 i 


60 ! 


40! 


20 


.A^geoTS! 17Tfo 3:34T min.: ■Bg763B:D' f f 

1<f8 


204 


73 


101 

i 


61 


i I fi 

^/ 2 -> 40 


63 ' I 

ilnillSI 


89 


121 


129 


157 


189 


50 6'0 70 80 90 lOO liO liO 130 140 150 160 170 160 190 26 o 210 220 230 240 250 20 O 270 280 


176 

, -hI- 




ji\bunclance 


80 i 


1 ^ 8 ' 4 D 39 : fm 1 cl 3 zo[ 2 J^IHFaz 6 le;^, 3 ; 5 ; 6 ^ 1 eii ^8 

204 
148 


60 ; 


40i 


201 


73 


101 


127 


89 


i Ov 

)mlz-~> 40 


185 


51 63 M "" 117; ? t 176 

li, ,h iimliSI ,L| -iiil09 J; 135 , 157 167 i iod 

■7-v -! I i ji ; , | y.; . .‘p-rh.. s ; y--. , , p.-rr-j i > j ..p ■ • • , i . r - : i i i 

50 60 70 80 90 ,100 JJO l20 160 140 15^ 160 170 180 190 200 210 220 230 240J250 260 270 280 
697638.D Mon Jun 06 09:13:47 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_048618 












































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697638.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Fe^2^^3 18 : 3 3 

Sample Name : 

Submitted by ; ASD 
Vial Number : 38 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Librarie 

s; C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality; 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

3.95 

C:\DATABASE\SLI.L 



COCAINE 000050-36-2 99 



82 

I 



697638.D Mon Jun 06 09:13:47 2011 Page 3 



Folk OIG PRR_048619 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697639.D 
ASD 

11 Feb 2010 18:47 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 


^buridande 


.TiCiWB'Sgp 


1500000 

1000000 


■ 500000 


I 

jrime-> 


i 3 

i 

t 

95 

I 

■ i 

i 1 

3.19 I 

^ f. j''- i 


2.00 ' 2.^6 ’ ' 3.00 ' 3.50 4, 

io 4.50 5.00 5.60 6.00 6.50 7.00 7.50 8.6o aSO 9.00 9.50 



Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.189 

184903 

8.18 

8.90 

3.951 

2076627 

91.82 

100.00 


697639.D Mon Jun 06 09:13:51 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 048620 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697639.D 

ASD 

11 Feb 2010 18:47 


39 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 3.19 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2 , 3 , 5 ,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo [2, 1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 

[Abundance 

Average of 3 .I 68 T 0 3.3UD rnfn.: 69763'9U(-) 

148 




80 


60 i 


40 i 


204 


73 


51 

ol/iM 


101 


89 i; 


121 


i: i133 I 


176 

.4, 


191 ^ 


267 281 


326 355 


"#84039: ImidazdJS’.i-'BJlWazore, ‘2,3i8;6-letrahydrd-6-pRenyl-. 

294 


jn / 2 -> 40 100 ' 1^0140'' i&' l5o 266 36 ' 246 "260 280 " 360 33 340 36 386 

Abundance’ 

I I 

i 148 

80i 

60 

40 i 

20 

oi 


73 


101 


127 


51 


: 89 


115; I, 


176 

: 180 Ji. 


i 


4^0 ’ i 


^ 180 200 2^^ 260 ^0 300 320 340 360* 380 JOo' 4^0 | 

697639.D Mon Jun 06 09:13:52 2011 Page 2 


Folk OIG PRR_048621 






































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Ql-2010\SySTEM4\02_ll_10\697639.D 

ASD 

11 Feb 2010 18:47 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

3.95 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


?\bundance 


80! 


82 


AwrageofSVOfOTo TO2-5 min,: WSW-D (-) 
182 


60: 


401 


42 

201 j 


: 94 


^5 68; 


108 


122 




135 


! 198 

152 166 I ! 


303 


272 

222 244 259 I 268 




327 341 355 


40 "" eb ' 8b " 1_40 ISo T& 226' ^ 2^0 2^0, 366^^^^^^ 3^^^^ 34b 36o 360 

rounds nee ~~ ^9: "COCAINE” 


429 

’400' 4^0 


82 


! 


m 


60 i 


40) 


20 ! 


182 


94 


55 63 i; i08 


122 


198 


272 


303 


,i 135 ^.I 214 .244 259 

m/z-> 40 60 80 160 l5o Uo 160 1^ 260 2^0 240 260 280 360 3i6 340 360 380 460 420 


01M. ■ 


697639.D 


Mon Jun 06 09:13:53 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_048622 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by ; 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697640.D 
ASD 

11 Feb 2010 19:00 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


697640.D Mon Jun 06 09:13:56 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 048623 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697641.D 
ASD 

11 Feb 2010 19:14 


ASD 

41 

DRUGS 

RTE 


Abundance . ' TICTBgTBJPnr 

I 3 94 

I 

i 800000 


600000i j 

I i 

i " 

400000i 

i I; 


200000I 


oi- 


hme-> i6o ’ 2.ho 3.00 "' iSO ' '4.06 4.50 5.66 ' ' 5.b6 6.00 6?60 ' 7.00 ' 7.50 8.00 " 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.943 

939409 

100.00 

100.00 


697641.D Mon Jun 06 09:14:00 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 048624 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name ; F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697641.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 11 Feb 2010 1 9:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3.94 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 



8,2 


80 ; 

^ 182 



697641.D Mon Jun 06 09:14:01 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_048625 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697642.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 11 Feb 2010 19:28 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


ftblindance'. .TRIWB^ZD" 

! 3194 


800000i 
eoooooi 

i 1 

i 400000 : 

I i 

i 2000001 ii 

i I i! 

; 0 S-n' T- r ■ f T—T ■ "Th : 1 I I < . 1 ...... ' ‘ .. . ■ I ■ ( . I I i , , ■ I I - , , 

|Time-> 2.00_2^50_3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.941 

844139 

100.00 

100.00 


697642.D Mon Jun 06 09:14:04 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 048626 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697642.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Fe^20^0 19:28 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

3.94 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

G00050-36-2 

99 








































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697643.D 

ASD 

11 Feb 2010 19:41 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


1500000 


1000000I 


3194 


T(C:W643D- 


500000! 


3.19 


!rime-> 2.00 2<50 

3.6o ' 3.S0 ' ' 4.00 ’ 4.50 5^6 

5.^ 6.00 

6.60 7.06 7.50 ' 8.00 ' 8.60 9.00 ' 9.50 i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.188 

397066 

19.60 

24.38 

3.944 

1628928 

80.40 

100.00 


697643.D 


Mon Jun 06 09:14:08 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 048628 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697643.D 
ASD 

11 Feb 2010 19:41 


ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI,L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C : \DATABASE\NIS'T98 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 3.19 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Wrage of^TTBBlo 3.3’4f 
148 


80 


60 


40 i 


20 ; 


51 


41; 


73 


63 


101 


89 


121 


[131 


i iM ii: ! i .!.j M : ili 1 11 If 

0rTWYfrIi'i''* ' I '• r 'i i'<'h' I44^ 


204 


176 


.1 168 


189 


hVz-> 40 50 ’60 70 80 ^ 1001 iO lio 1301401’60W1701 ^01 §02< 


240 


^.^...341. 

280 2^0 300 3^ 03^330 340 


’Abundanoe 


80 i 


60: 


■#T26360: lniidazop:T-bllRl3zoIe;^;8;5;6^^^^ 
148 


40 j 


20 i 


73 


51 63 


101 


127 


89 


117; 


m/z-> 40 50 60 70 8*0 9'0 100110120130140 


176 

158 i 186 


310320330 340 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q1--2010\SYSTEM4\02__11_10\697643 . D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^Fe^20^^^ 19 :41 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 3.94 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


lAbunSanc® . Average of 3.y171b 41028 min.: 897B43.D PJ 



82 


80 i 



697643.D Mon Jun 06 09:14:09 2011 Page 3 

Folk OIG PRR_048630 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q1-2010\SYSTEM4\02_11__10\697651 .D 
ASD 

11 Feb 2010 21:31 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 



697651.D 


Mon Jun 06 09:14:20 2011 
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Folk_OIG_PRR_048631 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F:\Ql-2010\SySTEM4\02_ll_10\697652.D 
ASD 

11 Feb 2010 21:44 

COCAINE STD 
ASD 
52 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


3j94 


TIUr697652:D 


i 800000i 

; i 

600000f 

j I 

; 400000j 

; i 

f j 

I 200000; 

i ; 


[nme-> 2.00 ' 2,50 ' 

3.6o ' 3.60 4.06 4.io 5.66 

5^ 


' 6.60 ' f66 7.56 ' 8 . 00 ' 8.50 9^6 9.56 1 

Ret. Time 

Area 

Area 


Ratio % 

3.943 

909128 

100. 

00 

100.00 


697652.D Mon Jun 06 09:14:24 2011 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

F:\Q1-2010\SYSTEM4\02_11_10\697652.D 

ASD 

11 Feb 2010 21:44 

COCAINE STD 
ASD 
52 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

3.94 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 

Abundance 

i 1 

I i 


...“Svefage ofSigiTTo 4:0T4 ■6g76'521T(-) 

8? 

i 
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60 


40’ 


94 
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20; 


42 

I 


61 

! , 




6 ? 

, ii 
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198 


207 222 


244 260 


272 


281 


303 

i 


40 50 6‘0 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 l90 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 
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#2grcocAir^ 
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60 i 
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51 
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214222 
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Wz-> 40' 50 60 70 ’60 9b’100 110 120 130 140 160 160 170* 180 190 200 210 2^0 260 240 260 260 2to'260 290 300 
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